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LANDSBESLUIT van 16 september 2008 no. 8, houdende uitgifte van schatkistpro- 
messen tot een maximum van Afl. 40.000.000,-. 


Uitgegeven, 29 september 2008 


De minister van Justitie, 


H.R. Croes 
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De GOUVERNEUR van Aruba, 

Op voordracht van de minister van Financiën en Economische Zaken; 


Overwegende: 

dat het wenselijk is de aangegane geldlening middels de uitgifte van schatkist- 
papier te vemieuwen; 

Gelet op: 

artikel 3, eerste lid en artikel 8, eerste lid, van de Landsverordening schatkist- 
papier (AB 1987, no. 3); 


HEEFT BESLOTEN: 

1. Een geldlening aan te gaan in de vorm van schatkistpromessen tot een maximum 
van Afl. 40.000.000,-; 

2. De schatkistpromessen uit te geven in coupures van Afl. 10.000,-, Afl. 50.000,-, 
Afl. 100.000,-, Afl. 500.000,- en Afl. 1.000.000,-; 

3. De looptijd van de schatkistpromessen op drie (3) maanden te bepalen, welke ter- 
mijn wordt berekend vanaf de datum van plaatsing; 

4. De schatkistpromessen aan toonder of desgevraagd aan order van nemer uit te ge- 
ven; 

5. De Centrale Bank van Amba te machtigen - zo de geldmarkt daartoe naar haar 
oordeel aanleiding geeft - de lening in twee fasen te plaatsen, in welk geval de da- 
tum van plaatsing van de tweede fase niet later zal liggen dan 2 maanden na da- 
tum van vaststelling van dit landsbesluit; 
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6. Dit landsbesluit, conform artikel 3, derde lid, van de Landsverordening schatkist- 
papier te doen publiceren in het Afkondigingsblad van Aruba. 


Gegeven te Oranjestad, 16 september 2008 
F.J. Refunjol 


De minister van Financiën en 
Economische Zaken, 

N.J.J. Swaen 


